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Ta§ova  Devlet  Hastanesi'nde  yangin  tatbikati  gergekle§tirildi. 

Tatbikatta,  senaryo  geregi  hastanenin  dahiliye  servisinin  bulundugu  ikinci  katta  elektrik 
kontagindan  gikan  yanginda  patlama  meydana  geldi. 

Elektrikler  kesilerek  hastalar  ve  personel  tahliye  edildi.  Yangina  daha  etkin  mtidahale, 
kurtarilmayi  bekleyen  yatalak  hasta  ve  diger  yaralilarin  tahliyesi  igin  itfaiye  ve  UMKE 
ekiplerinden  yardim  istendi. 

Yaralilarin  tahliyesinin  ardindan  itfaiye  ekipleri  yangina  mtidahale  etti. 

Ta§ova  Devlet  Hastanesi  Ba§hekimi  Ferruh  (Jam,  ilimiz  ve  ilgeleri  birinci  derecede  deprem 
ku§agi  olan  Kuzey  Anadolu  fay  hattinda  bulunmaktadir.Bu  nedenle  dogal  afetlere  kar§i 
toplum  ve  kurumsal  olarak  hazirlikli  olunmasi  gerektigini  soyledi. 

Bu  nedenle  hastanede  yangin  tatbikati  dtizenlediklerini  dile  getiren  (Jlam,  kurtarma 
i§lemlerinin  nasil  yapilacagmin  denetlenmesi  ve  eksikliklerin  gorulmesi  igin  tatbikatin  onem 
ta§idigmi  kaydetti. 
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Yorum  Ekle 


Ahmet  Gunaydin 
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